File: D:\Msd20\aout06\03 08\BLURTE.D 

Operator: 23 

Date Acquired: 3 Aug 2006 21:18 

Instrument: MSD 20 

Method File: MAN27 

Sample Name: BLU TE 

Misc info: 

Vial Number : 8 


Analyse quantitative :Testosterone/Epitestosterone 


SI :METHyLTESTOSTERONE 


Sundance 


150000 


100000 


50000 


L 


I , 


TIC: BLURTE.D 


rime-> 5.O0 10.00 15.00 20.00 



Bpitestosterone-Testosterone 
Abundance Ion 432,40 (432.10 to433.10): BLURTE.D 


2000 


1500 


1000 


500 


16.38 


2CS 


1B.62 


rirrie-> 



Epitesto-Testo-llbetaOH A et E 


yjundance lofi 432.40 (432.1 to 433.10): BLURTE.D 

Ign 522.50 (522.20 to 523.20): BLURTE.D 2Ct9 


18.50 19.00 19.50 20.00 20.50 
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USADA 0276 


